Stanistaw Pniaczek 


przeżywszy lat 21, 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
w piątek dnia 29. maja IgI4 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 3 przy placu Maryackim odbędzie się w niedzielę 
dnia 31. b. m. o godzinie 5-tej po południu wprost na cmentarz, na który-to smutny obrzęd 
stroskani rodzice i bracia zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek d. 2. czerwca b. r. o godz. 7. rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


